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നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 


-- (2) 


( 1) 


നമ്പർ റ്റി . എക്സ് .14 / 5753 / 2014 . 

- 2014 നവംബർ 10 . 
നമ്പർ റ്റി . എക്സ് .11/ Misc./ 2013. 

2014 നവംബർ 10 . 

സാങ്കേ തിക പരീക്ഷാ കൺ കോ ളർ 1980 ആഗസ്റ്റ് 
- സാങ്കേ തിക പരീക്ഷാ കൺ ട്രോളർ 2010 ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ നടത്തിയ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പരീക്ഷയിൽ 
മാസത്തിൽ നടത്തിയ ഇലക്ട്രോണിക്സസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 

ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജ്, കളമശ്ശേരിയിൽനിന്നും 
ഡിപ്ലോമാ പരീക്ഷ യിൽ പരി ന്തൽമണ്ണ് സർക്കാർ 

6122 രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം പാസ്സായ റെനി റ്റി. പുറവത്ത് 
പോളിടെക്നിക്കിൽനിന്നും 87040395 രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം 

എന്ന ആൾക്ക് നൽകിയ ഡിപ്ലോമാ സർട്ടി ഫിക്കറ്റ് 
പാസ്സായ ശീമാൻ രാജേഷ്, പി . എന്ന ആൾക്ക് നൽകിയ 

നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു . ആർക്കെങ്കിലും ഈ സർട്ടി 
ഡിപ്ലോമാ സർട്ടി ഫിക്കറ്റ് നഷ്ട പ്പെട്ടു പോയിരി ക്കു ന്നു . 

ഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടു ണ്ടെ ങ്കിൽ അത് സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ 
ആർക്കെങ്കിലും ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് 

കൺട്രോളർ, തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ, തിരുവനന്തപുരം- 40 

അയച്ചുതരുവാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു . 
എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരുവാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു . 
പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 

പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പരസ്യ തീയതി മുതൽ 

- പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരസ്യ തീയതി മുതൽ 
ഒരുമാസ ത്തി നകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോ ളം ഒരുമാസ ത്തി നകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളറെ 
രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 

രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


31st JULY 2012 
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നമ്പർ റ്റി. എക്സ് . 11/5928/ 2013 . 

2014 നവംബർ 10. 
സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺ ട്രോ ളർ 2003 ഏപിൽ 
മാസത്തിൽ നടത്തിയ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമാ 
പരീക്ഷയിൽ കണ്ണൂർ സർക്കാർ പോളിടെക്നിക്കിൽ നിന്നും 
8 0010929 രജി സ്റ്റർ നമ്പർ ( പകാരം പാസ്സായ ( ശീമ തി 
നിജി ല , എൻ. കെ . എന്ന ആൾക്ക് നൽകിയ ഡിപ്ലോമാ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും ഈ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ 
കൺട്രോളർ, തിരു വ ന ന്തപുരം- 40 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയച്ചുതരുവാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു . 

-- പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പരസ്യ തീയതി മുതൽ 
ഒരുമാസ ത്തി നകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളറെ 
രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ 

( ഒപ്പ്) 
കൺട്രോളറുടെ കാര്യാലയം, 
തിരുവനന്തപുരം. 

സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ. 
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